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革 冉 化 学 感受 器 的 研究 , 不 仅 是 阐明 苹 冉 的 某 些 行为 和 习性 的 生理 茎 础 , 而 且 是 利用 驱 避 剂 防 旺 、 
利用 诱杀 灭 名 和 利用 捕食 性 苹 典 生物 防治 其 他 害虫 的 生理 基础 , 曾 有 茅 舍 血 历 冉 (Haemolaelaps casalis)、 
毒 赫 厉 并 (Laeleps cciiazizarr)、 古 拉 广 厉 《Cosmolaclaps gurabensis)、 家 虹 巨 敖 占 (Macrocheles 
muscacdomesticae) 和 Dermanyssws prognephilus 等 革 螨 对 化 学 刺激 反应 的 研究 报道 (和 贡 阳 琳 1964, 孟 阳 
春 等 1966，Farish & Axtell 1966，Davis & Camin 1977 等 )。 为 了 进一步 证 明 革 螨 第 一 对 足 叶 节 的 化 学 
感受 器 ,本 文 对 四 种 革 螨 做 了 和 截肢 前 后 的 驱 避 试验 ,并 用 扫描 电镜 对 第 一 哇 节 的 形态 进行 了 观察 。 

材料 和 方法 

一 、 材 料 ”人工 集 穴 饲养 的 毒 环 厉 螨 、 格 氏 血 历 瞒 (Nacemolaclepsglesgowi) 和 现场 黑 线 姬 鼠 窝 采 
来 的 鼠 里 毛 历 瞒 (ITricholeclaps meonyssognathus)、 慨 真 厉 螨 (Eulaclaps stabuiaris)。 

二 、 方法 

1 . 驱 避 试验 ” 按 孟 阳春 等 (1966) 的 方法 ,将 白 纱 带 漫 吸 避 蚊 剂 ( 含 邻 茶 二 甲酸 二 甲 脂 99.13%) 制 
成 驱 避 落 , 下 衬 计数 纸 , 上 放 玻 璃 板 一 块 ,将 驱 避 带 固定 于 玻璃 板 四 周 ,范围 为 25 x 25 厘米 。 将 虹 放 入 
板 中 央 使 其 自然 仆 行 ,观察 仆 近 驱 各 带 时 是 否 回转 。 每 螨 观 察 三 次 ,三 次 均 回 转 者 进行 截肢 。 

2 .截肢 方法 ”在 低温 下 使 娘 止 动 进 行 截肢 : 病 放 在 下 置 冰 块 的 玻 片 上 , 在 解 部 镜 下 用 手术 刀 一 一 
截断 第 一 对 足 的 只 节 ， 将 截 下 的 只 节 移 至 另 一 玻 片 的 封 片 液 中 。 将 截 过 肢 的 螨 ， 逐 个 进行 驱 避 试验 ( 方 
法 同 前 )> 当 螨 谋 越过 驱 避 带 时 用 毛笔 取 回 继续 观察 ,重复 越过 3 次 后 , 作为 驱 避 无 效 ， 将 此 螨 封 于 截 下 
中 节 的 同一 玻 片 中 。 

3. 革 螨 扫描 电镜 样品 的 制备 ”将 革 螨 放 在 盛 有 蒸馏水 、 生理 盐水 或 丙 师 的 小 烧杯 内 。 以 毛笔 搅动 ， 
换洗 三 次 后 置 于 2% 戊 二 醋 固 定 40 小 时 或 15 天 , 用 pH7 .4 磷酸 缓冲 该 换洗 三 次 * 再 从 50% 乙醇 逐 级 
罕 代 脱水 到 100 和 ， 每 级 2 一 3 分 钟 , 然 后 将 螨 以 导电 胶 咎 附 于 样品 侣 上 ,进行 涂 金 ;在 旦 立 H-300 扫描 
电镜 下 观察 *。 











结 采 

一 、 截 肢 前 后 的 驱 避 试验 

结果 见 表 1, 格 氏 血 房 财 21 只 肉 螨 均 有 明显 驱 避 作用 , 当 抠 第 一 对 足 卡 近 驱 避 带 时 立即 回转 。 待 
截 去 第 一 对 踊 节 后 ，20 只 螨 三 次 均 仆 越 驱 避 带 , 仅 一 只 螨 2 次 仆 越 , 一 次 近 驱 避 带 回转 , 即 1 螨 次 有 了 驱 
避 作 用 。 毒 轴 厉 背 , 鼠 蜂 毛 厉 螨 , 顾 真 历 并 截 肢 后 亦 均 聆 越 驱 避 带 ,对 驱 避 项 毫 无 反应 。 

为 了 排除 截肢 过 程 冰 冻 对 螨 的 影响 ,做 了 不 截 腕 革 螨 冰冻 前 后 的 了 驱 避 试验 , 结果 证 明 冰 冻 前 有 作用 
的 毒 棘 厉 虹 17 只 , 鼠 早 毛 厉 20 只 ,冰冻 后 全 部 依然 有 驱 避 作用 。 

二 、 扫 描 电镜 观察 结果 











本 文 于 1979 年 10 月 收 到 。 
* 螨 的 涂 金 和 电镜 扫描 由 中 国 科学 院 上 海 昆 虫 研究 所 和 上 海 市 防疫 站 协助 .特此 致谢 。 
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砷 1 四 种 革 旺 戴 肢 前 后 对 距 避 剂 的 反应 



































九 种 蕊 验 锯 数 ek 四 到 i 
格 氏 血 历 蜡 03 03 63 1 62 
素 糠 历 蜡 66 60 66 0 66 
鼠 桥 毛 历 并 75 75 75 0 75 
展 真 厉 旺 69 69 69 0 69 
| 共 273 273 273 1 272 





观察 了 毒 辐 厉 螨 、 鼠 里 毛 厉 螨 、 碟 真 历 螨 雌 螨 及 格 氏 血 后 螨 第 二 若虫 四 种 革 螨 的 整体 和 四 对 足 * 在 
第 一 对 足 足 节 末端 , 均 见 有 一 个 椭 贺 形 町 宽 , 窜 内 集中 有 很 多 毛 , 其 它 各 对 足 则 没有 这 种 构造 。 

此 窜 位 于 足 1 哇 节 末 羔 , 大 小 约 50 微米 x 20 微米 , 内 有 刚毛 样 感 毛 共 10 根 左右 , 长 短 不 一 , 窝 缘 
有 2、3 个 毛 基 突 起 的 长 刚毛 ,如 图 版 I-2、3、4、5、6 所 示 。 我 们 称 它 为 只 感 器 。 


讨 论 


在 研究 苇 舍 血 厉 螨 对 化 学 刺激 的 反应 时 观察 到 雌 螨 第 一 对 足 的 中 节 接 触 到 水 、 生 理 盐 水 和 糖水 时 
立即 摄食 ,但 接触 到 阿 的 平 溶 液 \ 盐 酸 、 浓 糖浆 时 则 立即 避 开 并 改变 仆 行 方向 ,对 酷 酸 溶 被 则 在 距离 尚 有 
数 毫 米 时 即 向 后 转 。 指出 第 一 旦 节 不 仅 有 了 昧 觉 呢 官 ， 也 有 和 远 工 离 的 化 学 感受 器 一 一 嗅觉 器 官 (至 阳 春 
1964)。 我 们 在 做 邻 茶 二 甲酸 二 甲 脂 、 DETA、42 号 、67 号 避 坟 剂 ,四 氢 嘲 啉 , 驱 入 醒 六 种 有 效 驱 避 剂 试 
验 时 ,观察 到 考 态 厉 旺 , 芋 舍 血 厉 螨 和 古 拉 广 房 诺 共 1200 余 只 ,只 有 极 少 数 黑 第 1 对 足 只 节 接触 药 带 才 
回转 外 ,其 余 都 距 药 带 有 一 定 距离 ! 一 10 毫米 回转 ,最 远 可 距 25 毫米 即 回转 ,证明 这 些 革 师 第 一 队 季 ， 
有 接触 的 和 远 距 离 的 化 学 感受 器 一 一 嗅觉 器 官 ( 孟 阳 春 等 1966)。 

国外 曾 有 人 认为 裴 氏 真 厉 媒 (Euleclap vitszhwmi) 触须 转 节 上 的 须 感 器 可 能 是 一 种 嗅觉 器 官 ， 既 
象 蜂 的 哈 氏 器 ,又 象 绵 蛛 踢 节 和 须 胶 上 的 勃 氏 器 。 国 内 有 人 曾 观察 上 海 真 历 螨 〈E. shanghaicnsis) 的 须 
转 器 ,认为 可 能 具有 司 理 感化 功能 和 司 理 张力 等 感觉 功能 ,是 一 种 以 嗅觉 为 主 的 复合 感觉 器 。 

本 实验 对 四 种 革 靖 只 截 去 第 1 对 足 只 节 ， 均 保留 触须 ， 就 失去 了 了 昨 党 功能 ; 同时 Farish & Axtell 
(1966) 的 试验 ; 当 去 掉 家 晶 巨 芝 螨 触须 而 保留 第 一 对 足 足 节 时 ,其 嗅觉 反应 正常 ,说 明 喷 觉 功能 在 第 一 
对 足 叶 节 , 而 不 在 触须 , 须 转 器 可 能 不 是 一 种 嗅 党 器 官 。 

我 们 用 扫 措 电镜 观察 到 苹 螨 化 学 感受 器 一 一 附 感 器 的 形态 构造 ,根据 我 们 对 全 沟 硬 几 (1xodes per- 
scatss) 和 国外 学 者 对 4m6lyomma hebraeum 的 哈 氏 器 的 观察 ， 间 诺 的 只 感 器 的 形态 与 硬 时 的 哈 氏 器 
类 似 , 也 是 一 个 叫 窝 内 有 很 多 感 毛 ， 其 中 粗 短 刚 毛 感 毛 与 哈 氏 器 的 感 毛 极 相似 ， 只 是 还 有 略 长 的 毛 状 感 
毛 , 窝 的 边缘 不 如 哈 氏 器 几 丁 质 边 缘 那 样 明显 , 且 哈 氏 器 位 于 足 ! 办 节 的 亚 末端 ， 而 半 螨 的 府 感 器 位 于 
足 工 中 节 的 末端 。 
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孟 阳 寿 等 : 草 螨 足 I 路 节 化 感 器 的 研 宫 图 版 1 








竺 窜 的 而 感 希 ( 生 撒 电镜 ) 
厄 真 房 旺 礁 螨 示 轩 节 工 末端 的 味 感 器 
图 版 全 1a 中 感 器 的 放大 (侧面 观 》 
图 版 全 lb 中 感 器 的 放大 (侧面 观 ) 
毒 环 厉 螨 唆 螨 的 足 感 器 (侧面 观 ) 
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鼠 虐 毛 厉 螨 峻 螨 附 感 器 (侧面 观 》 
)… 格 氏 血 厉 螨 第 二 若虫 的 中 感 器 ( 顶 面 观 ) 
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